538                             VIII.   Gemische aus zwei Stoffen.
Hat man nun 1 kg der Losung, so 1st
1
das   spez. Gewicht   der Losung, Gff==gfl der Gewichtsanteil des ge-losten Stoffes in der Fliissigkeit, also mit .S"=848/m
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Ferner ist mit M als Molekulargewicht des Losungsmittels
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Daher ist in GL 2
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und somit
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Mit Gl. 4 und 5  ist  somit der Gesamtdruck des Dampfes iiber der Losung bei der Temperatur t
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Von besonderem Interesse ist nun weiter die Zusamniensetzung des Dampfes iiber der Losung bei beginnender Verdampfung oder weit iiberwiegendem Gewicht der Fliissigkeit. Nach vollendeter Verdampfung ist selbstverstandlich der Dampf nach Gewichtsteilen ebenso zusammengesetzt wie die Fliissigkeit. Beim Beginn der Verdampfung ist dies aber in der Regel nicht der Fall, vielmehr die Zusamniensetzung der Stoffe im Dampfraum ganz verschieden von derjenigen im Flussigkeitsraum. Ist t^ der raumliche Anteil des ge-losten Stoffes im Dampfraum, also 1 — bd der Raumanteil des Dampfes des Losungsmittels, so ist nach Abschn. 5 der Gewichtsanteil des gelosten Stoffes im Dampfraum
und da nach Abschn. 7 Gl. 8
*a=P"!P ist, so gilt  auchschen Gesetz. Der Gesamtdruck im Dampfraum der Losung bei der Temperatur t ist
